OBRAZOVA PRILOHA 
ILLUSTRATION ENCLOSURE 



BK 180 



Desky s ploSnymi spoji 

BK 180/1 - 1AF 014 43 

BK 180/2 - 1AF 014 44 

Schdmata zapojeni 

BK 180/3 - 1AF 014 43 

BK 180/4 - 1X1 672 40 

BK 180/5 - 1X1 672 40 



- Montaznx jednotka 

- Montaznx jednotka 

Montaznx jednotka 
Stabilizovany zdroj 
Stabilizovany zdroj 



Printed circuit boards 

BK 180/1 - 1AF 014 43 

BK 180/2 - 1AF 014 44 

Wiring diagrams 

BK 180/3 - 1AF 014 43 

BK 180/4 - 1X1 672 40 

BK 180/5 - 1X1 672 40 



Mounting unit 

- Mounting unit 

- Mounting unit 
Stabilized power suppiy 
Stabilized power supply 





1AF 014 43 



Montazni jednotka 
Mounting unit 



BK 180/1 










V 31 KY 250 V48-VS1 KC 237B V47 KZ 241/9V1 




/ 



Montazni jednotka 
Mounting unit 



BK 180/3 









V16 TK 726/200 



V 21 
KD 503 




V18, V22,V23,V36 
KC 636, KC 300 A 



V10, V29 ( V34 i V38 y V 20 
KC 237 B 
KC 637 




1X1 672 40 



Stabilizovany zdroj 
Stabilized power supply 



BK 180/5 






